Inż. MIECZYSŁAW KOPYTA 


kierownik Oddziału Kom. Dyrekcji Lasów Państwowych 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 44, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 16 czerwca 1945 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę 20 b. m. o godzinie 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


Dyrekcja Lasów Państw. w Krakowie i Koledzy. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 21 b. m. o godzinie 7*/, rano w kościele św. Szczepana, 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO Drukarnia ZWIĄZKOWA, Kraków, Mikołajska 13 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI2 — TE’ *”” ”' 


